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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Janiiaryj 1818. 





Tiioie. 


Therm. 


Therm. 


Barom, 


Six*s 




Winds. 




I8I8 




without. 


within. 




Therm. 






Weather* 


H. M. 








Inches. 






Points, 


Str. 

1 


Jan. 1 


8 


28 


41 


30,01 


26 




NW 


■ 

Foggy. 




2 


33 


48 


30,02 


33 




NB 




Fine. 


2 


8 


33 


41 


30,01 


28 




NW 




Cloudy. 




^ 


34 


47 


29,96 


36 




E 




Cloudy, thick weather. 


3 


8 


32 


48 


29,61 


31 




SE 




Snow. 




2 


35 


47 


29,57 


35 




SW 




Cloudy, 


4 


8 


4c 


43 


29,48 


35 




SSW 


1^2 


Rain. 




2 


43 


45 


^9>5^ 


45 


« 

CO 

<u 


SSW 




Cloudy. 


5 


8 


42 


43 


2g,S2 


37 


..a 



SSW 


2,3 


Rain. 




2 


43 


48 


29,42 


45 




SW 


1,2 


Rain. 


6 


8 


34 


44 


29,88 


34 




NW 




Cloudy* 




z 


41 


48 


30,09 


41 


% 

A 


WNW 




Fair. 


780 


39 


45 


3o>i5 


34 


M 


SSW 




^oggy. 




2 


4S 


49 


30,02 


47 




SW 




Cloudy. 


8 


8 


S^ 


47 


30,06 


37 





NNW 




Cloudy. 




z 


42 


52 


30,19 


43 


§ 


NW 




Fine. 


9 


8 


39 


49 


30,16 


34 




s 




Fair. 




2 


49 


55 


29,95 


49 


w 




Rain. 


10 


8 


48 


50 


29,83 


46 


d 

M«9 


w 




Cloudy. 




2 


50 


55 


29,81 


53 


ns 


w 




Rain, 


II 


8 


47 


■ Si 


29,79 


48 




w 




Cloudy. 




2 


50 


52 


29,72 


5^ 




w 




Cloudy. 


12 


8 


40 


48 


29,84 


33 




NNW 




Fair. 




2 


44 


-S3 


30,08 


44 




WbyS 




Cloudy. 


13 


8 


48 


50 


29,84 


41 




W 


1,2 


Cloudy. 




2 


50 


54 


29,80 


52 




w 


2 


Cloudy. 


14 


8 c 


47 


. 54 


29,84 


45 




NW 




Cloudy, 




2 


45 


55 


29,87 


52 




SW 


1 


Fair. 


^5 


8 


SO 


54 


29,69 


42 




w 


2.3 


Cloudy. 




2 


S3 


58 


29,67 


55 




w 


1,2 


Rain. 


16 


8 


47 


55 


29,88 


47 




w 




Cloudy. 


-»««««.»■.«-. 


2 


49 ! 59 


29,81 


52 




w 


■-in 1 1 r 


Rain. 



Cs 3 









METEOROLOGICAl 


. JOURNAL 










for January, 


1818. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Six's 




Winds, 


I8I8 






without. 


within. 




Therm. 






* tj k hj 


H. 


M. 








Inches. 






Points. 


Str. 


v¥ eatner. 


Jan. 17 


8 





40 


56 


2gM 


39 


NE 




Fair. 7 A remarkably fine 
Fine, 3 day for the season. 




2 





43 


57 


29,82 


43 




NE 




18 


8 





39 


53 


29,92 


37J 




WNW 




Fair. 




2 





41 


54 


30,02 


43 




E 




Cloudy, 


19 


8 





34 


49 


30,4.6 


32 




W 




Fine. 




2 





42 


57 


30*50 


42 




w 




Bine. 


20 


8 





36 


SO 


30,37 


34 


9 . 


wsw 




Fine. 




2 





42 


57 


30,25 


43 





s 




Fine. 


21 


8 





42 


51 


^9^9^ 


36 


d 


w 




Rain. 




2 





45 


57 


30,07 


46 




WbyN 




Fine. 


22 


8 





39 


^1 


30,00 


34 




SW 


1,2 


rine. ^ A violent squall 
Cloudy. < of wind and haii 
Fine. ^ ^t 10 P- «»• 




2 





44 


56 


29,80 


46 


to< 


SW 


1,2 


23 


8 





36 


Si 


29,72 


34 


£m4 


WSW 






2 





41 


54 


29,59 


43 


C 
,0 


w 




Cloudy. 


24 


8 





40 


5^ 


29'5i 


35 




w 




Rain. 




2 





42 


57 


29,51 


45 




NW 




Fine. 


25 


8 





36 


49 


29,98 


33 




NW 


* 


Hazy, but fine. 




2 





43 


49 


30,00 


43 


e3 


W 




Fair, 


26 


8 





47 


49 


29,89 


41 


0!5 


w 




Cloudy. 




2 





49 


54 


29,70 


50 




w 




Cloudy. 


27 


8 





40 


51 


29,94 


36 




w 




Fine« 




2 





44 


54 


29,83 


55 




SW 




Cloudy. 


28 


8 





41 


52 


29^58 


39 




w 




Cloudy. 




2 





43 


57 


29,67 


45 




w 




Cloudy. 


29 


8 





37 


49 


29,71 


33 




w 




Fair, 


30 


2 
8 

2' • 





• 0- 


41 
41 

45 


55 
5^ 
57 


29,54 
29,02 
28,84 


44 
40 

46 




s 

SW 

w 


1,2 


Fine. r . . , 
Rain < -^^^^^^^t storm of 
^, J 1 wind from 12-5. 
Cloudy. ^ 


31 


8 





37 


5* 


29,30 


35 




w 




Fine. 




2 ^ 





39. 


57 


2943 


39 




w 


I 


Fine. 



C43 



METEOROLOGICAL JOURNAL 


for February, 1818. 




Time. 


Therm«l Therm, 


Barom* 


■Six*s 


Winds. 






1 


without.* 


within. 1 


Th«m. 






1818 












Weather* 


H. M. 








[aches. 




Points « 


Str. 
I 


■« « -wm "IP* '•ff "<«» ^'■1' <■« '^ 


Feb*^^ 1 


8 


34 


49 


29,18 


■ 34 


w 


Slain and snow. 




2 


42 


52 : 


29>i4 


42 ■ 


WNW 


Pine. 


2 


8 


S^' 


4/ ■ 


28>97 


29 


SE I 


Hazy. 




2 


33^ , 53 


28^96 


33 


N 




Cloudy, 


3 


8 


• 31 


47 


29,14 


27 


■ E- 




Fine. 




2 


37 


5:3 


29,14 


39 


WNW 




Rain. 


4 


8 


32 


46 , 


29,14 


28 - 


[ NE 




Clooc!y« 




2 


34 


49 


29, 1 1 ■ 


35 ■ t 


■ N 




Cloudy. 


5 


8 


31 


45 


t^M 


28 z 


2 • SW 




Cloudy, 




2 


44 


53 


29.69 ^ 


-44 »; 


. W 




Cloudy. 


6 


8 


33 


49 


29.97 ■ 


31 ? 


1 




"i'hiek for* 


• 


2 


40 


54 


29,98 


38 c 


> E 




Hazy* 


7 


8 


31 


48 


29,08 


■ 29 f 






Thick fog. 




2 


31 


53 


29,09 


31 c 


V. s 




Cloudy and hazy* 


880 


^1 


45 


30,0 s 


26 % 


; ' NbyE 


0,1 


Cloudy and hazy* 




2 


30 


45 


. 29,99 


31 .1 


I W 


I 


Hazy. 


9 


8 


26 42 


30^03 ,: 


26 -^ 


= = w 




Cloudy and hazy« 




a . 


32 


59 


30,04 


33 .^ 


3 -S 




Cloudy and hazy* 


10 


8 


28 


43 


30,01 


26 a 


J' • w 


1 • 


Thick fog. 




2 


33 


48 


30.05 


35 


" NE 




Cloudy. 

Cloudy and rather ha^y* 


II 


8 


33 


45 


30,18 


33 


'■ E 




■ 


2 


37 = 


52 


30,22 


37 


■ SE 




Hazy* 


12 


8 


31 


44 


30,20 


3« 


:: W 




Cloudy. 




2' 


36 


5 J. 


30,18 


36 


S 




Cloudy, 


13 


8 


34 


46 


30,11 


33 


SE 




Cloudy. 




2 


39 


54 


30,01 


4" 


SE 




Fine. 


. 14 


8 


33 


47 • 


.29,88 


29 


^ Sfi 




Fine. 


\ 


2 


38 


47 


29,82 


39 


8 




Eair.-' . 












V 









5 



i8i8 



Feb* 15 
16 

17 
18 



19 



20 



22 



23 



25 
26 

28 



8 
2 
8 
2 
8 

m 

8 

2 
8 
2 

8 

2 
8 

8 

2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 



Time. 



H* M. 



O 

o 
o 
o 

o 

O I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



o 



33 

40 

%9 
46 

44 
4.8 

47 
48 

425 

50 

41 

40 

44 
46 
40 

40 

34 

44 
%1 
44 
48 

51 

40 

42 

38 

48 
4c 
46 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for February, i8i8« 



Therm, 
within. 



o 



47 
49 

44 

Si 
49 
61 

54 
59 

52 
61 

57 
62 

55 

57 

52 

51 

47 

57 

49 

57 

53 
60 

52 
60 

62 

53 
59 



Barom. 



Inches. 



29,90 

29.91 

29,91 

29,94 

29,99 

29,961 

29,95 

29>93 
30,09 

29,89 

30. .06 

30,04 
29,70 
29,37 
29,29 
29,05 
29,78 
29,83 
29,78 
29,88 
29,59 
29,58 
29,42 
29,70 
2,9,56 

^9>35 
29,67 

29,61 



Slx^s 
Tiierm. 



30 

42 

33 

49 

42 

5^ 



49 
41 

52 
34 
49 
36 

47 

39 
41 

32 

44 

34i 
46 

43 ^ 

52 



34 
50 
37 
49 



en 

o 

d 



O 



.-C 

4-J 



0.1 



Winds. 



Points, 



SE 

SE 

ssw 

s 

s 

ssw 

w 

SbyE 

s 



s 

NW 

NW 

SE 



Str. 







I 

I 
I 

I 
I 
I 

1,2 
2 
I 
I 



2 
I 
I 
I 



Weather* 



s 


I 


s 


1,2 


w 


1 


w 


12 


sw 


1^2 


W' ; 


I 


N : 


I 


s 


I 


W ^^ 


I 


wsw 


I 


sw 


1 




: 



Hazy« 

Raiiu 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fiee. 

Rain. 

Rain* 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Rain. 

Ram. - A fall of snow at 5 p=m» 

Rain J Barom. 29,27 at 11 

Fine ^ 

Cloudy » 

Pine, 

Fair. ■ 

Jloudy* 

Fain 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain, 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 



p.m, 



c ^ 






METEOROLOGICAL JOURNAL 

for March, 1818. 



Time, 



Therm* 
without. 



1818 



Mar. 



2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 



10 
II 
la 

■ 

14 
16 



H. M. 



7 





39 


2 





44 


7 





40 


2 





45 


7 





41 


2 





49 


7 





37 


2 





43 


7 





43 


2 





43 


7 





41 


2 





45 


7 





43 


2 





44 


7 





40 


2 





47 


7 





36 


2 





42 


7 





33 


2 





3« 


7 





37 


2 





44 


7 





35 


2 





45 


7 





37 


2 





42 


7 





35 


2 





44 


7 





41 


2 





45 


7 





40 


2 





47 



Therm, 
within. 



55 

59 
51 

58 

53 

S7 

52 

S5 

51 
61 

53 
62 

52 

57 

51 

54 
48 

54 
49 
S7 
49 
S7 
49 

S7 

St 

5B 

50 

58 
50 
46 
48 

S8 



Barom. 



Inches, 



Six's 
Therm. 



Winds. 



39,69 
29,63 
29,70 
29,60 
29,78 
29,68 

29'39 
29,22 

28,88 

29,01 

29,29 

29,41 

29.24 

28,81 

28,95 

29,11 

29>39 
29,42 

29,36 

29,34 

29,48 

29,51 

29,87 

29,92 

29,28 

29,66 

29,85 

29,88 

^9'54 

29,^7 
29,56 



3^ 
51 

37 

50 

37 

50 

3S 
48 

42 

T*/ 
38 

49 
36 

50 

39 
52 

34 

43 

31 

4J 

33 

44 

34 
46 

35 
44 
32 
46 

40 

49 
36 

48 



u 

a 

VO 

00 
ON. 

o 

JO 

a 
o 



C/3 

c 



Points. 



sw 
w 
w 
w 
s 

sw 

w 

s 

s 

WNW 

sw 

w 

s 

w 

w 

w 

sw 

WNW 

w 

NW 

w 
w 
w 
w 

NE 

N 

E 

W 
SW 

ssw 
w 

NW 



Sir. 



1 
1 
I 
I 
I 
1,2 
I 
I 

I 
I 

l>2 

2>3 

2 

1,2 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1*2 
1 
I 
I 
I 

M. * M 
I 

I>2 
I 



Fair. 

Fair. 

Fair. 

Rain. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair, 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

ine. 
Fine. 
Fair. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fair. 
Cloudy. 
Cloudy, 
Cloudy. 
Cloudy. 

me. 
Fine. 
Cloudy, 
Cloudy. 
Hazy. 
Cloudy. 
Fine. 



Weather. 



A violent gale be- 
tweenlO and 12 last 
night, baro. 28,61 
at 11 30 p.m. 



C7l 







METEOROLOGICAL JOURNAL 






s 


for March, 1818. 




Time, 


Therm, 


Therm. 


Barom. 


Six*s 




Winds. 




1818 






without. 


within. 











Weather* 


J. U Jl c# 


H, 


M.I 





Inches, 






Po-inti. 


Str. 


Mar. 1 7 


7 





1 

45 


S" 


29*72 


40 




w ■ 


Rain* 




2 





SO 


59 


29,93 


5» 




N 




Cloudy, 


iS 


7 





4» 


|3 


30^09 


40 




W 




Cloudy* 




2 





5» 


60 


30,05 


53 




WNW 




Ctoudyt 


19 


7 





46 


55 


30^1 


46 




w 




Cloudy. 




2 





SO 


60 


29,94 


53 




wsw 




Cloudy, 


to 


7 





48 


56 


29.69 


48 


m 
4» 


NW 




Cloudy. 




2 





S» 


68 


29,86 


52 




NW 




Fine. 


21 


7 





40 


50 


29,97 


35 


c 


W ; 




Fair. 




2 





46 


62 


29,88 


$2 




w 


1,2 


Rain and squally. 


22 


7 





40 


54 


29,66 


4o| 


00 


w 




Rain. 




2 





49 


5,7 


29,68 


54 





NW 




Fine, showery* 


. ^3 


7 





44 


53 


29,28 


47 




NE 




Rain and squally. 




2 





47 


63 


^9»f3 


52 


c 



*..-..■-» 


W 




Pine, showery. 


24 


7 





40 


53 


29,68 


38 


§ 


WSW 




Cloudy* 




2 





48 


57 


29,68 


50 


m 


WNW 




Showery* 


25 


7 





39 


5^ 


29,56 


37 


fSmt 

4-» 


w 


2 


Cloudy. 




2 





43 


58 


29,64 - 


49 


C 


N 


I»2 


Cloudy, 


26 


■7 





42 


5» 


%9,S1 


34 


og 


WNW 




Rain. 




2 





40 


57 


29,22 


43 




NE 




Rain* 


27 


7 





38 


51 


30,01 


3+ 




W 




Cloudy, 




2 





44 


48 


30^17 


46 




NW 




Fine* 


28 


7 





39 


s^ 


30*33 


35 




S 




Cloudy. 




2 





46 


58 


30^30 


50 




8 




Cloudy. 


29 


7 





42 


5« 


30,21 


38i 




SE 




Fine. ■ 




2 





46 


53 


30*14 


52 




, S 




Fine. 


30 


7 





4» 


49 


30,17 


37 




s 




Fine. 




2 





50 


58 


30,24 


55 




w 




Cloudy, 


3^ 


7 





40 


52 


30*34 


38 




SE 




Fine. 




z 





46 


59 


3041 


48 




E 




Cloudy. 



5 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 








for April 5 1818. 




Time. Therm* 


Therm* 


Baroni. 


Six's 




Windsa 




1 




without. 


within. 




Tlierm. 








i8i8 


















Weather. 


A ^/ A \y 


H. 


M. 








Inches, 


38 




Points. 


Str. 


April I 


7 





43 


52 


30^26 


E 


Fine. 




2 


1 44 


59 


30,22 


49 




NW 




Fine. 


^1 7 





41 


Sz 


30,31 


39 




N 




Cloudy. 




2 





45 


59 


30^33 


47 




NE 




Fine. 


3 


7 





41 


52 


30,36 


39 




E 




Cloudy. 




2 





46 


61 


30,38 


48 




SE 




Cloudy. 


4 


7 





40 


52 


30,40 


35 




S 




Fine. 




2 





46 


62 


30.37 


48 




SE 




Fine. 


5 


7 





40 


52 


30,10 


33 


^ ■ 


SSE 




Fair. 




2 





43 


55 


30,07 


54 


>-< 

ON 


NW 




Fine. 


6 


7 





48 


54 


29,31 


42 




SW 


1,2 


Cloudy, rain in the night. 




2 





50 


57 


29,32 


52 


VM4 


N 


1,2 


Cloudy. 


7 


7 





40 


51 


29,72 


39 




SSE 




Raui* 




2 





49 


58 


29,56 


50 





SW 




Rain, 


8 


7 





53 


56 


29,49 


50 


^ 


s 




Cloudy, 




2 





49 


59 


29,45 


62 




NE 




Rain. 


9 


7 





53 


56 


29,37 


50 




S 




Fair. 




2 





54 


64 


29,38 


57 




w 




Cloudy. 


lO 


7 





47 


58 


29,61 


44 


Q^ 


s 




Rain. 




2 





52 


65 


^96^ 


55- 




s 




Rain. 


1 II 


7 





46 


58 


zgay 


45 




s 




Fine. 




2 





44 


57 


29>45 


59 




ssw 




Rain. 


12 


7 





41 


53 


29>93 


46 




NNW 




rine. 




2 





47 


53 


SOyOs 


5^ 




SW I 


Fine. 


13 


7 





3B 


51 


30,08 


35 




SbyW 




Cloudy. 




2 





48 


60 


29^96 


5^ 




SW 




Fine. 


H 


7 





43 


52: 


29,71 


4? 




SE 




Hazy. 




2 





51 


60 


29,72 


56 




SE 




Cloudy. 


15 


7 





44 


54 


29,77 


38 




E 




Fine, but rather hazy. 




2 





51 


63 


29,70 


55 




SE 




Fair. 


■ 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for 


Aprilj 


, 1 


818. 




Time. 


■ 

Therm. 


Therm* 


Barom. 


Six's 




Winds. 






without. 


within. 




Therm, 








i8 f ^ 
















"vl7'^3 f rl #* i* 


i O 1 o 


H. M. 








Inches, 






Pointa, 


Str. 


W Ce.l*ilCX « 


Apr.i6 


7 


45 


55 


29,44 


41 




SE 




Fine. 


/ 


2 


54 


63 


29,34 


56 




SE 




Cloudy. 


17 


7 o,_ 


49 


57 


29,28 


46 




E 




Rain, 




2 


5^ 


62 


29,62 


54 




E 




Cloudy. 


18 


7 


45 


55 


29>33 


44 




E 




Cloudy. 




2 


SI 


68 


29,45 


54 




ESE 




Fine. 


X9 


7 


43 


55 


29,71 


43 




NE 




Cloudy, 




2 


48 


56 


29,76 


50 





E 




Cloudy. 


20 


7 


40 


S3 


29,82 


35 




E 




Fine, rather hazy. 




2 


48 


58 


29,81 


50 


N>« 


E 




Cloudy. 


21 


7 


44 


54 


29,71 


35 


OS 


E 




Cloudy. 




z 


52 


63 


29,70 


53 




SE 




Cloudy, 


22 


7 


49 


55 


29,71 


45 




E 




Cloudy and hazy. 




2 


53 


59 


29,63 


56 





E 


1^2 


Rain, 


23 


7 


48 


i'f- 


29,56 


45 


s 


E 


I>2 


Rain. 




2 


45 


61 


29,48 


SO 


en 


E 




'I'hick dark foggy weather. 


24 


7 


46 


58 


29,30 


44 


*-> 


ESE 




Rain. 




3 


51 


62 


29>33 


53 




E 




Cloudy, 


: ^^ 


7 


50 


58 


29,13 


43 




S 




Rain, 




2 


64 


63 


29,19 


55 




sw 




Fair. 


26 


7 


52 


57 


29,42 


43 




NW 


I 


Cloudy. 




2 


61 


61 


29,47 


65 




SW 




Fine. 


27 


7 


55 


59 


29,42 


53 




E 


1,2 


Cloudy, but line. 




2 


60 


65 


29'57 


64 




SW 




b me. 


28 


7 


50 


59 


29,83 


49 




SbyE 




Fa'r. 




2 


58 


63 


29,90 


62 




SW 




Fair. 


^9 


7 


50 


61 


30,00 


42 




W 




Fair. 




20 


59 


65 


29,95 


64 




E 




Fine. 


30 


7 


5V 


59 


29,76 


45 




E 




Cloudy and hazy. 


■ 


2 


53 


64 


29,61 


54 




E 




Ram. 

■ 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1818. 



» -i n , 1 m m 1 -r t ij *M i ^ * . 



1818 



May 



Time, 



H. M. 



5 

6 

7 
8 



10 



II 



12 

H 

IS 



7 
2 

7 
z 

7 
z 

7 
2 

7 
a 

7 

7 
2 

7 
2 

7 
z 

7 

2 

7 



7 
z 

7 
z 

7 
2 

7 
2 

l6j: 7 

2 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Therm, 
without. 



S3 
6g 

SO 
61 

53 
60 

c I 
61 

52 
60 

52 

57 

51 
58 

5.2 

61 

50 

57 
50 
59 

5^ 

58 

54 
61 

50 
58 

55 

58 

S3 

6,1 



Therm, 
within^ 



Barom, 



Inches, 



60 


29>75 


68 


29,85 


60 


29^90 


66 


29,81 


60 


29>55 


63 


^9A7 


60 


zg,sz 


64 


^9^53 


60 


29,49 


^3 


29^43 


59 


^9'3S 


63 


29,34 


58 


29>34 


67 


29^39i 


60 


29'57 


62 


29.57 


57 


29^591 


61 


29,63 


5^ 


29,86 


60 


29,87 


S« 


29,74 


61 


29,65 


59^ 


^9>H 


60 


29,65 


58 


29,49 


62 


29,40 


57 


29,41 


^l 


29,42 


5^ 


25,52 


S3 


29,52 


61 


29,56 


60 


29^59' 



Six's 
Therm. 



wMimn, iimiwMna 



51 

62 

46 
64 

49 
64 

49 
66| 

49 

64 

5J 

6x 

491 
61 

48 

66 

61 

47 
64 

48 

66 

52 

% 
48 

61 
46 

57 

47 
62 

48J 

66 



u 



On 
us 

•\ 

c 
o 



CO 



Oi5 



Winds. 



Points, 



""' 



Str. 



Weather, 



N 




W 




E 




E 




E 




E 




W 




W 




N 




E 




NE 




S 




s 


l»2 


SSE 




s 




SSE 




sw 




SSE 




W 




s 




s 


N Jl 


E 




w 




w 




SE 


I 


w 


1,2 


s 


2 


s 


2 


w 


I 


N 


I. 


E , 


I 



SE 



m Mniiii.i -II III'! I , 11 1 I «"• > — i M i ln lllll m 



Fine. 

Fine, but showery. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Fine, 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

CIoudy» 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Cloudy, 

Fine, 

Showery. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Fine, h\xt showery. 

Rain. 

Squally rainy weather. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 











.l\-/A 


^WAM.J , 


JU 


KJ JLK^9 








Time. 


Therm, 
without. 


Therm, 
within. 


Barom, 


Six^s 
Therm. 




Winds. 




I8I8 
















Weather* 


H. M. 








Inches. 






Points* 


Str. 


» w ^.* ^w* «■ m ■«. ^tm JM ^m 


May 17 


7 


54 


58 


29,68 


52 




SW 


I 


Cloudy. 




z 


56 


S8 


29,78 


57 




NNE 


I 


Rain. 


18 


7 


54 


58 


29,87 


48 




NNE 


I 


Fair. 




2 


64 


66 


29,89 


69 




E 


I 


Fain 


^9 


7 


51 


S9 


29,99 


48 




NE 1 I 


Cloudy. 




2 


57 


60 


30,00 


58 




N 




Cloudy. 


20 


7 


50 


58 


30,06 


44 




NE 




F^he. 




2 


64 


59 


30,06 


6s 


• 


E 


I 


F^ir, 


21 


7 


5^ 


57 


30,18 


17 





E 


■» 


Clo^y. 


2 


57 


63 


30*18 


67 




E 




Fine. 


22 


7 


SO 


58 


s^'^si 


41 


t^ 


E 




Cloudy. 




2 


57 


63 


30,24 


60 


ON 

vn 


E 




Fair. 


23 


7 


50 


57 


30^31 


45 




E 




Cloudy, rather ha^gy. 




2 


57 


59 


30>3^ 


59 




SE 




Fine. 


24 


7 


53 


58 


30*34 


44 


a 




E 




Cloudy. 




2 


60 


64 


30*35 


62 


§ 


E 




Fair. 


25 


7 


5"^ 


58 


30»33 


49 




E 




Cloudy. 




2 


60 


64 


30,29 


64 


J3 


EbyS 




Fair. 


26 


7 


59 


59 


30,^7 


47 




<N 




Fair. 




2 


62 


65 


30,27 


68 5 


E 


1 Fair. | 


27 


7 


53 


59 


30*34 


47 


E 




Cloudy. 




2 


63 


67 


30,29 


67^ 




E 




Fine. 


28 


7 


53 


58 


30,22 


44 




N 




Fine. 




2 


64 


66 


3o,i6| 


68 




NNE 




Fair. 


^9 


7 


52 


59 


30,12 


47 




SE 




Cloudy. 




2 


59 


62 


3O5I2 


63 




SE 




Cloudy. 


30 


7 


51 


59 


30*14 


45J 




ESE 




Cloudy, 




2 


55 


60 


30,11 


S7| 




NE 




Cloudy. 


31 


7 


52 


i^ 


30,00 


45 




SW 




Cloudy. \ 




2 

■ 


65 


64 


29,96 


71 


■WWrWMW 


SE 


. 


Fair. 



r IS I 



i8i8 



Time. 



H. M. 



June I 



3 



4 

S 






9 

lO 

II 

12 

14 

^5 
16 



2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 

2 

2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 

7 






o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

G 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



o 



ETEOROLOGICAL JOURNAL 

for June^ 1818. 



Therm, 
without. 



63 
6% 
64 
69 
62 
72 

63 

73 
63 

71 
63 

70 

62 

71 

64 
69 
65 
69 
65 
71 
6% 

74 
68 

78 

67J 

75 
66 

69 

o j 63 

72 

65 

71 



Therm, 
within. 



O 



60 

63 

63 
67 

63 

70 

63 

73 
66 

73 

66 

71 
66 

6j 

73 

67 

69 

69 
J6 
70 

77 
70 

70 

68 

72 

70 



Barom, 



Inches, 



29,98 
29,98 
30,02 
30,02 
30,08 
30,09 
30,16 
30,18 

30^301 

30^34 

30*31 
30,26 

30>23 

30,26 

30,28 

30,25! 

30,24 

30,23 

30j,22 

3o,i4j 

30,11 

30,04 

29,99 

29,94 

29,92 

29,94 

29,99 

30,08 

30,03 

29,981 

29,92 



Six's 
Therm, 



S7 



60 
76 

S3 
j6 

56 

77 
S6 

73 

55 

75 

5\ 

74i 

5^ 

74 
56 

74 

53i 
78 

60 

82 

S7 . 
82 

63 

S5 
65 

73 

58 

75 
61 

75 



C/5 

U 

LuKNJ 

o 
o 

C 

o 






d 
1—1 

04 



Winds. 



,» ^™ " »■* " ■ " 



Points. 



WSW 

NNW 

sw 
sw 

sw 

SE 

s 

E 
E 
E 

E 

t? 
jj^ 

E 

Jtii 

E 
E 

E 
E 

E 
W 

N 
SW 

w 

w 
ssw 



Str. 



Weathere 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



iCloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair, 

Hazy and dark. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair, 

Fain 

Fair* 

Fair. 

Fair. 

Fair. 
Fine, 
Fair. 
Fine. 
Fair* 
Fine. 
Fine* 
Fine, 
Fine. Ther. 70 at 1 1 p.m. 

Cloudy, j 

Cloudy. ^ 

Cloudy. 

Cloudy, but line. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 



^hunder storm at 
4 p. m. 






1818 



June 17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 
29 

3<^ 



Time. 



H« M« 



7 
2 

7 
z 

7 
2 

7 

2 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 



o 

o 
o 
6 
o 
o 
o 
c 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



o 



64 

6% 

59 

6S 

59 

58 
62 

S9 

59 
66 

57 

65 
61 

70 

59 

yz 

64 
70 
64 
70 

63 

66 
60 

7i 

63 
70 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 181 8, 



Therm, 
widiiti. 



o 



6*/ 
68 
66 
6j 
64 
66 

64 

63 

64 

04 
66 
62 
65 

63 

67 

62 
6B 
6j 

6^ 

74 

74 
67 

63 

69 

66 

72 



Barom. 



Six's 
Therm, 



Inches. 



29,82 
29,75 

^9^75 
29,74 

29,82 

29,81 

29,65 

29>75 
30,02 

29,99 

29,83 

29.71 

29,82 

29,89 

29,92 

30,02 

30,10 

30,04 

30*05 i 
30,07 

29,96 

29,78 
29,86 
30,16 

30*19 

30.27 

30,24 



54 

71 

57 
72 

57 
71 

54 
69 

50 
70 

62 

70 

59 

56 

74 
58 

75 
60 

76 
59 

19 

70 

S8 
76 

60 
80 



O 

C 

o 
o 

c 
o 






Winds. 



Points. 



sw 
s 

E 

N 
W 
S 

SW 

NW 

SW 

S 

SW 

SW 

SW 

N 

N 

W 

SW 

NW 
WbyN 

NW 
SE 

ESE 

NW 

NW 
SW 

NW 
W 
W 



Str, 



Weather. 



t^'H^msKx m-jxj^m m 



I 

l»2 

I 
I 

I 

1,2 
1,2 
1 ,2 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1,2 

2 

1^2 
I 
I 
I 
I 



Cloudy, 

Cloudy, 

Fine, 

Fine. 

Cloudyo 

Cloudy, 

Fine. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy^ 

Fair, 

Fine. 

Cloudye 

Finee 

Cloudy. 

Cloudy. 

I?* 

Cloudy, but fini 

Cloudy, 

CloudJ. 

Fine. 

Cloudy^ 

Fine. 

Fine. 
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finwiupij i mw ii iiiH i oii iii iiiiji 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July, 1818. 



1818 



Jan. 



3 

4 

5 
6 



Time* 



10 



II 
12 

14 

IS 
16 



H. M. 



7 o 

2' O 

7 O 

z o 

7 o 

Z Q 



71 7 
a 

8| 7 

9i 7 
z 



7 

z 

7 

2 

7 

2 o 

o 



7 
z 

7 
z 

7 

z 

z 

7 
z 

7 
2 

7 



o 
o 

o 
o 
o 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



2 © 



64 

73 

^3 
68 

61 

71 

64 

70 

70 

63 
69 

61 

71 

^3 
69 

62 

68 

64 

% 
65 

70 

63 

70 

65 
71 

73 
68 

74 
68 

80 



Therm. 


Barom* 


Six's 




Wind 


s. 


within. 




Therm. 









Inches. 




Points. 


'Str. 


66 


30,16 


61 




w 


71 


30,10 


78 




w 




66 


30,08 


61 




E 




6g 


30^12 


70 




E 




64 


30,22 


s^ 




SW 




70 


30,18 


7S ■ 




w 




6 J 


30,09 


64 




NW 




72 


30,09 


74 


• 


NW 




67 


30,08 


59 




N 




72 


3o,o6| 


7S 




N 




68 


30^11 


6q 


IM 

1 y*^ 


S 




73 


30,09 


73 




E 




67 


30*04 


SS 





E 




72 


^'9>93 


S3 




E 




68 


29,88 


59 





W 




7* 


29,91 


72 


s 


NNW 




67 


30,11 


55 


,.r! 


N 




69 


30,13 


74 


4-4 


SSE 




!7 


30,12 


54 


c^ 

'U 


W 


1,2 


69 


30,08 


74 


p< 


S 




% 


30,19 


60 




NE 




70 


29,99 


74 




W 




68 


29^93 


63 




W 




70 


29,81 


74 




w 




66 


29,80 


61 




w 




71 


29,90 


76 




w 




67 


29,98 


S9 




s 




74 


30,23 


79 




fSW 




68 


30.30 


6z 




E 




74 


30,30 


81 




W 




68 


30,26 


64 




W 




76 


30,23 


m 




N 





Weather. 



iinniiii—t" 



Fine. 
C!oudy« 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy* 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy, but fine. 

Fine. 

Fine, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Rain. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 
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for July, 1818. 










Time. 


Therm, 


Therm. 


Barom. 


Six's 




Winds 


. 






I8I8 






without. 


within. 




Therm. 






Weather. 




H. 


M. 








Inches. 






Points, 


Str. 




July 17 


7 





68 


69 


30,18 


6S 




E 




Rain. 






2 





72 


13 


30,15 


7S 




E 




Fine. 




s8 


7 





Gj 


6^ 


30,09 


59 




E 




Cloudy. 






2 





72 


7^ 


30^03 


76 




S 




Cloudy. 




19 


7 





68 


69 


29,95 


61 




S 




Cloudy. 






2 





75 


76 


29,92 


81 




E 




Fine. 




20 


7 





67 


68 


29^972 


63 




N 




Cloudy. 






2 





72 


76 


29,97 


77 





NE 




Fine. 




21 


7 





64 


68 


29.98 


6z 


— < 


W 




Cloudy. 






2 





72 


72 


29,97 


76 


•-< 


NW 




Fine. 




22 


7 





67 


69 


30,08 


64 


CO 


W 




Fine. 






2 





7S 


75 


30,10 


81 





sw 




Cloudy. 




23 


7 





69 


70 


30>i3 


6s 




SE 




Fine. 






2 





76 


79 


30,08 


82 





8E 




Fair. 




24 


7 





75 


7} 


29,88 


67 


§ 


SE 




Fair. 






2 





7a 


81 


29,86 


89 




SW 




Fine. 




25. 


7 





68 


74 


29,84 


69 


/MB 


NW 




Fine. 






2 





76 


79 


29,86 


81 




W 




Fine. 




26 


7 





68 


70 


29,88 


65 


iS5 


E 




Fine. 






2 





75 


78 


29,84 


81 




SW 




Fine. 




27 


7 





71 


70 


29,84 


69 




SE 




Cloudy, but fine. 






2 





65 


72 


29,92 


78 




SE 




Fair. 




28 


7 





65 


67 


30,19 


70 




SW 




Cloudy, but fine. 






2 





7i 


72 


30,24 


72 




W 




Fair. 




29 


7 





69 


66 


30,25 


61 




SW 




Fair. 




■*^ 


2 





73 


70 


30,22 


71 




NW 




Fair. 




30 


7 





6^ 


% 


30,16 


70 




WNW 


1 


Cloudy, but fine. 






2 





75 


• 72 


30,14 


76 




W 




Fine. 




31- 


7 





66 


68 


30'H 


65 




NW 


f 


Cloudy, but fine. 






2 





64 


66 


30,09 


70 




NW 




Rain. 





c ^^ 



•«? 



ISI 



Aug. I 



3 
4 

5 

6 

7 
8 



10 

II 

12 

«3 
14 

IS 

16 



Time. 



H. M. 



7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 
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for August, 1818. 



Therm, 
without. 






64 





6S 





67 





6S 





67 





6B 





63 





69 





6y 





76 





71 





70 





68 





75 





66 


d 


H 





61 





6z 





67 





66 





67 





66 





% 





65 





63 





70 





71 





69 





66 





68 





66 





6s 



Therm, 
within. 



Barom. 



Inches, 



■I Mm ' i\m o tyUgy i y ) 1 $ m i > « - >^ -m- n ''-« 



66 


3o>oi 


69 


30.03 


69 


30,14 


69 


30,17 


65 


30,04 


65 


30, u 


6s 


30,14 


70 


30,08 


66 


30,10 


7^ 


30,11 


72 


30,07 


70 


30,0s 


67 


30,07 


76 


30,10 


67 


30,11 


61 


30,16 


62 


3o>io 


68 


30,17 


69 


30,10 


67 


30,19 


68 


30,01 


66 


30,02 


66 


30,07 


66 


30,12 


65 


30,15 


7^ 


30,14 


72 


30,07 


70 


30,14 


66 


30,2$ 


68 


30,24 


67 


30.17 


64 


30,19 



Six's 
Therm, 



62 

73 

65 
6g 

66 

6g 

64 

76 

60 

84 

7S 

77 
6s 
^ 
64 

74 
60 

69 

66 

73 
6s 
6g 
68 
6g 
61 

79 
69 

76 

61 

73 
68 

73 



to 

u 

c 

(— I 

00 

o 

x: 

■4-1 

o 



00 

d 

02 



Winds. 



I Points. 



NW 

NW' 

W 

NW 

NW 

N 

N 

NW 

T?CT7 
1~iOS2m 

ESE 

ENE 

E 

SE 

SW 

SW 

SE 

S 

s 

N 
NE 

E 

E 
NE 
N 
N 
SE 
N 
NE 
E 
SW 

s 

SE 



Str. 



Weather. 





Cloudy, 




Fine. 




Cloudy. 




rair. 




Cloudy, 




Fair. 




Fair. 




Fair. 




Fair. 




Fine, 




Fine. 




Fine. 




Fair. 




Fine. 




Fair. 




Fair. 




Fine. 




Fine. 




Fair. 




Fair. 




Rain. 




Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 




Pine. 




Cloudy. 
Fine, 


1 


Cloudy. 
Fine. 


I 


Cloudy, 
Fine. 
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Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Six's 


I8I8 






without. 


within. 




Therm. 


H. 


M. 








Inches. 




Aug. 17 


7 





63 


68 


30,22 


67 




2 





69 


70 


30,24 


70 


18 


7 





67 


69 


30,08 


63 




2 





65 


67 


29,94 


73 


19 


7 





sf 


58 


29,91 


56 




2 





67 


69 


30,02 


70 


20 


7 





57 


60 


^9>93 


60 




2 





6S 


68 


.^0,05 


7S 


21 


7 





S9 


61 


29,91 


59 




2 





67 


68 


30,02 


69 


22 


7 





60 


61 


30,01 


58 




2 





65 


66 


30,12 


68 


23 


7 





S3 


54 


30,02 


f 55 ■ 




2 





63 


64 


30,28 


72 


24 


7 





59 


60 


30,10 


61 




a 





62 


63 


30,18 


67 


25 


7 





59 


63 


30.05 


60 




2 





66- 


68 


30,10 


69 


26 


7 





58 


61 


29,98 


60 




2 





62 


65 


30*03 


67 


27 


7 





67 


68 


30*07 


% 




2 





75 


76 


30>J9 


84 


28 


7 





61 


58 


29,92 


60 




2 





69 


72 


29^97 


75 


29 


7 





63 


64 


30,00 


60 




2 





77 


77 


30,07 


80 


3c 


7 





5o 


S9 


29,92 


57 




2 





76 


76 


29.97 


81 


31 


7 





57 


58 


Z9'9S 


58 




2 

- 





70 


71 


30,02 


7^ 






00 

»\ 
O 



c 
o 






Winds. 



Points. 



E 

ESE 

E 

NE 
NE 

NE 
SE 

SSE 
SE 

ENE 
NE 

N 
NW 

N 

N 

N 
NE 

E 
NE 

E 
SW 

s 

SW 

s 

w 
s 
w 

SE 

s 



Str. 



1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
1,2 

I 

I 

I 
1,2 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Weather. 



ra )>j»tam«HE»j»K*iw^ tiatt-:scainmfi«ffin«s>ais£s«««i^wi*»^ 



Fme. 

Fine. 

Fine, 

Fine. 

Cloudy, 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fain 

Fine. 

Fine. 

rme. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair* 

ran% 

Fair, 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

rine. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fin^. 

Fair. 

Fine. 



MDCCCXIX, 
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1 


Time. 


Therm, 


Therm , 


Barom, 


Six's 




Winds* 




i8i8 




without. 


within. 




Therm. 






Weather. 


H, M. 








Inches. 






Points. 


Str. 


Sep, I 


7 


62 


64 


29,68 


6g 




NE 




Cloudy. 




2 


64 


66 


29'75 


72 




NE 




Slight showers. 


z 


7 


58 


59 


30,06 


60 




E 




Cloudy, 


2 O 


6s 


66 


30,02 


6g 




N 




Fine. 


3 7 o 


6i 


64 


29,96 


63 




NE 




Cloudy, 




2 


6S 


67 


29.9^ 


70 


E 




Fine. 


4 


7 


59 


61 


29,97 


60 S 


SE 




Cloudy. 




2 


64 


63 


29,95 


68 


E 




Rain, 


s 


7 


6i 


63 


29,97 


62 


(-H 


SSE 




Cloudy. 


w 


2 


68 


67 


29,93 


66 




S 




Rain. 


6 


7 


64 


66 


29^75 


6z 


ON 


sw 




Cloudy. 


2 1 


60 


62 


99>^7 


64 




n 


SE 




Fair. 


7 


7 


57 


60 


29,91 


57 


4-J 


NE 




Cloudy. 




2 


61 


6z 


30,07 


68 





N 




Cloudy. 


8 


7 


60 


62 


30,00 


61 


NW 




Cloudy. 




2 


62 


64 


30,07 


68 


CO 

.r-4 


N 




rine. 


970 


62 


63 


29,96 


62 


4-J 


N 




Cloudy, but fine. 


\ 2 


69 


70 


30,06 


72 


11 


ENE 




Fair. 


107 


60 


60 


29,94 


62 


c< 


N 




Rain, 




2 


65 


67 


29,96 


70 




NE 




Fine. 


II 


7 


66 


66 


29*95 


61 




N 




Cloudy, 




2 


67 


69 


30.07 


72 




NW 




Rain. 


12 


7 


62 


64 


29 96 


60 




NWbN 




Cloudy, but fine. 




2 


66 


67 


29,94 


70 




N 




C oudy, but fine. 


13 7 


60 


61 


30,21 


61 




NW" 




Cloudy. 


2 


6s 


66 


2997 


72 




WNW 


J, 


rair* 


14 


7 


68 


68 


29^93 


66 




SE 




Fair, 




2 : 


69 


70 


30,10 


77 




SE 




Fine. 


15 7 1 


67 


68 


30,01 


65 




E 




Rain. 




2 


67 


69 


29,96 


70 

1 




E 




Showers. 



c '9:3 
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1818 


Time. 


Therm, 
without. 




Therm, 
within. 


Barom. 


Six's 
Therm. 


u 

p 

ON 

c 


d 

•1-4 

CO 


Winds. 

■ 


Weather. 


H. M. 





Inches. 




Points. 


Str. 

I 
I 

. I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 
1,2 

I 

I 

I 

I 

1 ' 

I 

I 

■ I ; 

I = 

I \ 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
1 




Sep. 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
38 
29 

30 


7 
z 

7 

2 
-7 
2 
7 
2 

7 

2 
7 
2 

7 
2- 
7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
2 
7 
z 


56 
69 
53 
63 
51 
63 
56 
63 
58 

66 
60 
68 

59 

63 

59 
67 

58 
66 

59 
65 

57 
68 

58 
66 

59 
63 

59 
64 

58 
63 


55 
69 

54 
63 

52 

64 

55 

65 

60 

66 
61 

68 
60 
65 

59 
68 

59 
68 

60 
67 

58 
69 

59 
66 

60 

6i 

66 

59 
65 


29,84 
29,77 
29,86 
29,89 

3^>03 
30,05 

29,89 

29'93 
29,58 

^9^S7 

^9>5^ 
29,60 

29,59 

29,68 

29,68 

^9>77 
29,76 

29,81 
29,75 

29>S5 

^9*S7 
29,66 

29,65 

29,72 
29 63 

29>77 

29,83 
29,85 
29,96 


54 
70 

56 

65 
50 

67 

55 
69 

56 

68 

60 
70 
61 
69 
58 
70 

57 
70 

S6 

68 

5S 
70 

59 
68 ■ 
^^ ^ 

67 

59 

67 


NE 
E 

E 

H 

SE 

. S 

SSW 

s 

N 

N 

NE 

NW 

N 

E 

E 

E 

NE 

NW 

N 

N 

E 
NW 

N 

N 
SW 

S 

s 

s 

SE 
SE 


Fair. 

Rain« 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Rain. 

Fair. 

Raios 

Fair. 

Rain. 

Rain. 

Rain* 

Cloudy* 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy but fine 

Hazy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Rain. 

Cloudy. 

t' me. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Rain. 

Fair. 

Rain. 



i 
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1818 



Oct. I 



4 

5 
6 



10 
II 
12 

H 
16 



X xxn^ « 



H. M. 



8 

z 
8 
2 
8 
2 



8 

8 
2 



2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
a 
8 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



54 

63 

5' 
62 

54 

63 

55 
61 

59 

65 

55 
60 

51 

59 

53 
60 

49 

58 

56 
58 

58 
61 

51 

57 

55 
62 

57 
61 

59 
64' 

59 
66 



Therm, 
within. 



55 
64 

52 
62 

56 
64 

56 

62 

59 
64 

55 
61 

53 

59 

53 
6q 

52 

57 

5^ 
62 

60 

61 

60 
68 
62 
66 
62 
69 

63 
66 

64 

66 



Barom. Six's 
Therm. 



Inches, 



29,57 
29,62 

^9^43 
29,57 

29,47 

29>67 
29,66 

29,62 

29,46 

29,57 

29^43 

29'35 

29^33 
29,52 

29,42 

29,67 

29,88 

29,83 

29,68 

29^53 
29,55 

29,54 

29,72 

29,83 

29,87 

29,88 

29,99 

29,98 

29,95 

29,94 

^9^97 
30,00 



53 
68 

50 
6c^ 

53 
67 

55 
65 

57 
68 

53 

65 

50 
64 

51 

63 
41 

60 

53 
61 

58 

63 
52 
61 

49 
64 

53 

^7l 

56 

67 

57 
66 



CO 

a 

SO 

\0 



o 






Winds. 



Points. Str. 



N 

N 
NW 

N 

N 

N 

N 
NE 

W 

S 
SW 

S 

S 

s 

w 

SE 

S 

ESE 

SbyE 



Weather, 



E 




NE 




ENE 




NE 




E 




E 




E 




N 




NW 





SSE 
SE 

NW 



I 
I 
I 

1,2 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



Cloudy, 

Cloudy. 

Fair. 

Rain. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Very heavy rain. 

Rain. 

Fair, rain in the night. 

Fair. 

Heavy rain. 

Cloudy. 

Cloudy. [o'clock, a.m. 

Cloudy, very foggy at 9 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Fine. 

Fine. . 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine, 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 



^*ciw* 
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for October, 


1818. 








Time. 


Therm. 


Therm, 


Barom. 


Six's 




Winds. 




1818 






without. 


within. 




Therm. 








Weather, 


H. 


M. 








Inches. 






Points. 


Str. 


Oct. 17 


8 





56 


64 


3O5O8 


56 




s 




Foggy. 




2 





62 


65 


30.07 


65 




ESE 


' I 


Cloudy. 


18 


8 





ss 


62 


2g,g4. 


SI 




S 




Cloudy. 




2 





61 


63 


^9m 


63 




s 




Fine. 


19 


8 





54 


62 


29,98 


54 




w 




Foggy thick weather. 




2 





58 


62 


29,98 


61 


- ssw - 




Cloudy and dark. 


20 


8 





53 


6i 


30,06 


S3 s 


SE 




Cloudy. 




2 





59 


64 


30,^0 


61 


.a 


SE 




Fine. 


21 


8 





48 


59 


30,19 


44 




SE 




^%gY^ 




2 





54 


61 


30*^" 


56 




S 




Fine. 


22 


8 





49 


57 


30,00 


48 


M3 

JMMt 


E 




Fine. 




2 





54 


57 


29,98 


SS 


fittJ 


ESS 




Cloudy, but fine. 


23 


8 





49 


S6 


29^97 


S4 




SE 




Cloudy. 




2 





52 


'55 


29,98 


54 





E 




Cloudy, 


24 


8 





48 


55 


30,0s 


48 




E 




Cloudy. 




2 





50 


5^- 


30,15 


5«J 




SE 




Cloudy. 


^5 


8 





50 


54 


30,03 


48 


#■04 


E 




Cloudy and hazy. 




2 





SS 


59 


30,03 


58 


• »-« 


E 




Fine. 


z6 


8 





5» 


55- 


30,06 


50 


DJ^. 


E 




Hazy, 




2 





59 


60 


30,06 


60 




E 




Fine. 


27 


8 





5> 


56 


30,12 


5° 




E 




Hazy. 




2 





58 


62 


30,14 


60 




E 




Fine. 


28 


8 





54 


57 


30,15 


52 




W 




Fine, 




2 





61 


61 


30,16 


61 




NW 


Ji 


Cloudy. 


29 


8 





54 


58 


30.28 


55 




W 




Cloudy thick weather. 




2 





56 


58 


30,32 


60 




w 




Fine. 


30 


8 





51 


57 


30,30 


52 




w 




^ine, rather hazy. 




2 





57 


58 


30,07 


59 




w 




Cloudy. 


31 


8 





53 ■ 


57 


30,07 


53 




ssw 




Cloudy. 




2 





S6 


58 


29>95 


.58 




w 




Rainy. 



— 



r 22 1 



1818 



^Tf^arraaHitwiB 



Nov. I 



2 
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for November, 1818. 



Time, 



H. M. 



3 

4 

5 
6! 

7 



10 

II 

. 

12 

^3 
14 



8 

2 



2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
81 8 



9! 8 
2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



Therm, 
within. 



2 



51 

ss 

50 

56 

S3 

SS 

s^ 

S3 

S6 

54 
56 

52 

55 

47 
52 

46 

S9 

48 

54 
48 

52 

43 

49 
50 

SS 

5^ 

5c> 

5^ 



56 

56 

52 

57 

57 
60 

56 

S7 

S7 
61 

60 

64 
60 
66 

5B 

S7 

S7 

59 

57 

56 
^6 

5^ 

55 
60 

57 
63 

59 
66 

5B 
57 



Barom, 



Inches. 



29,90 

^9>9S 
29,94 

29,85 

^9^77 
zg.ji 

29>54 
29,44 

29^42 

29,34 

29,34 

29^39 
29,65 

29,76 

29.88 

29,88 

29^95 

29,97 

29^97 
29,92 

29,77 

29,80 j 

39,681 

29,62 

29,60 

29,61 : 

^9>^3 
29,59 

29^53 
zg,6^ 



Six*s 
Therm. 



5ig 

S7 

s^i 

59 
54 

S9 
5* 

S7 
54 

59 
55 
S9 
54 
59 



57 
45 
SB 

49 

54 
49 
54 

45 
SB 
48 

57 
S3 

ss 

49 
54 



t/5 

U 



QO 

o 



r-" 

o 






Winds. 



Points, 



sw 

w 
w 
sw 

SbyE 
SE 

SSE 
SSR 

ESE 

SE 

E 

SE 

SE 

S 

s 

E 

E 
SE 

E 
SE 

E 

E 

E 

E 

E 

E 
SE 

S 

w 
w 



Weather. 



Str. 



f ts )w i tm .uaMin r« B^»j <,sBiaMBw m 



I 
I 
I 
I 
X 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
X 

I 
I 

1,2 

2 
1,2 

I 



I jBazy and cloudy. 
I Cloudy. 

Cloudy and hazy, 

fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Rain. 

Foggy. 

Cloudy» 

Cloudy, rain in the night. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine. 

Hazy and foggy. 

Cloudy, 

Thick fog. 

Hazy. ^ [hazy weather. 

Small drizzly rain and 

Cloudy. ^ [night. 

Rain, wind and rain in the 

Cloudy, 

Fine, rather hazy. 

Fine. 

Fine. 



Fine. 



Cloudy, rain in the night, 

Cloudy. 

Jpine. 

Cloudy, 



r 

k 



1818 



ffssemesmm 



Nov. 1 6 

18 

19 

20 

^ Jl 

26 

27 
28 
29 

30 



Time, 



A i I* iVl « 



8 

2 
8 
2 
8 

8 

8 
2 

8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



o 



51 

57 

47 

51 

4-2 

52 

49 

5^ 

41 



41 

42 

39 

42 

49 

54 
50 
52 
41 

52 

51 

53 

52 

52 

^4 
54 
5« 

53 
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Therm. 

within. 



57 
60 

58 
63 
56 
62 

57 
63 

58 

59 

55 
59 

52 

53 

59 

57 
62 

56 

66 

5^ 
60 

60 

63 

59 

63 

59 
59 

Dl 

64 



Barom. 



Inches, 



29,64 
29,54 

29>75 
29,86 
30,04 
30,07 
30,07 
30,06 

29'95 

29,86 

29,77 
29,74 
29,7 s 

29,'75 

29'55 
29,61 

29,82 
30,1 1 
30,17 
30,14 
30,16 
3048 
30,40 
30,40 
30,44 
30,42 
30,41 
30,23 
30,21 



Six's 
Therm. 



48 
58 



S3 
42 

50 

46 

54 
42 

48 

40 

44 

39 

44 
40 

54 
49 

53 

42 

5^ 
43 
55 

57 

52 

58 

54 
59 

52 

54 



mmoftiuaMsi 



in 
U 



100 

o 



c 

ifi 

JZ. 






winds. 



Points* 



W 

NW 
W 

w 

s 

s 

SE 

E 

E 

SE 

E 

E 
S 

S 

sW 

wsw 
w 
s 
s 

SW 

w 

w 

SW 

SW 
SW 

SW 



Str. 



I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

1^2 
1,2 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



Weathers 



Rain. 
Cloudy » 

Fine* 
Fine. 
Fine, 

Cloudy, and liaxy. 
Fine, 
Fine. 
Fine. 
Cloudve 
Fine. 
Cloudy, 

Cioudyi but fine. 
Rain. 
Fine. 
Rain* 
Fine« 
i\.am» 
Fine* 
Fine. 
Rain, 
Cloudy. 
Cloudy* 
Fine. 
Cloudy, 
Fine. 
Cloudy, 
"loudy* 



1 Cloudy. 






lUf«i^ 



H J 
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Til 


Tie* 


Therm, 
without. 


Therm, 
within. 


Barom. 


Six^s 
Therm. 




Winds, 


i 


I8I8 


















Weather, 


H. 


M. 








Inches. 




•»«■«« 


Points, 


Str. 
I 


Dec. 1 


8 





45 


6r 


30,05 


49 


SE 


Cloudy. 




2 





45 


6z 


29>97 


50 




S 


I 


Cloudy. 


2 


8 





46 


58 


30^00 


45 




NE 


I 


Cloudy, 




2 





45 


62 


30,01 


52 




W 


1 


Cloudy, 


3 


8 





47 


56 


2g,6^ 


44 




vS 


2 


Rain. 




2 





48 


60 


2g,6i 


48 




sw 


1*2 


Cloudy^ 


4 


8 





46 


57 


29>53 


46 




SE 


I 


Fine. 




2 





48 


58 


29,46 


51 


• 
m 


SE 


I 


Cloudy. 


5 


8 





46 


55 


29,49 


46 


a 


SSE 


I 


Fine. 




2. 





50 


60 


29>55 


52 


t— 1 


SW 


I 


Cloudy^ 


6 


8 





42 


54 


29,60 


43 




SE 


I 


Fine- 




2 





49 


55 


29,61 


S9 




SE 


I 


Cloudy. 


7 


8 





49 


55 


29,44 


46 





S 


I 


Cloudy, 




2 





50 


61 


29,48 


53 


r£3 


SW 


i 


Cloudy. 


8 


8 





50 


S6 


29,72 


49 





s 


I 


Rain. 




2 





50 


61 


29,87 


,54 


§ 


w 


I 


Cloudy. 


9 


8 





44 


56 


30,04 


44 




s 


E 


Hazy^ 




2 





45 


59 


30,05 


49 




s 


I 


Rain, 


10 


8 





40 


53 


30,14 


39 




N 


I 


Fine. 




2 





45 


58 


30'i5 


46 




N 


I 


Fine, rather hazy. 


II 


8 





38 


54 


30,12 


37 




NE 


1 


Cloudy, 




2 





43 


56 


30,16 


43 




SW 


I 


Fine. 


12 


8 





36 


51 


30,14 


36 




N 


I 


Cloudy. [weather. 




2 


0. 


43 


56 


30,14 


44 




NE 


I 


Cloudy and fogo^y, dark 


13 


8 





39 


52 


30,16 


38 




E 


1 


.i^ine. 




2 





42 


52 


30.17 


43 




NE 


1 


Hazy. 


14 


8 





39 


5« 


30,21 


38 




N 


I 


Fine. 




2 





42 


58 


30,21 


43 




N 


I 


Fine. 


15 


8 





3B 


52 


30,17 


38 




N 


1 


Fine. 


-r 


2 





39 


53 


30,08 


39 




NNE 


1 


Foggy. 


16 


8 





32 


48 


30,02 


32 




E 


I 


Fine. 




2 





34 


55. 


30,08 


36 




NNE 


I 


Fine. 



C 25 1 
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Dec. 17 
18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Time, 



H. M. 



8 

8 
2 
8 

8 
2 
8 
2 

8 

2 
8 

8 
2 
8 

2 

8 
2 
8 
2 

8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

^ ! 

o 
o 



Therm, 
without. 



24 

34 

28 

38 

31 
36 

43 

47 

48 

48 
30 
33 
32 
36 
28 

33 
29 

37 
33 
33 
35 

36 

41 

35 

37 



5? -s? 



Therm. 


Barom. 


Six's 


within. 




Therm. 





Inches. 




48 


3^>^3 


26 


53 


30,08 


35 


46 


29,86 


28 


54 


29,80 


40 


49 


30,24 


33 


54 


30,28 


37 


48 


3o»i3 


36 


48 


30,05 


47 


49 


30,08 


46 


.49 


30,22 


48 


52 


3o>5 » 


25 


53 


3o>52 


36 


56 


30.43 


32 


S3 


3o>35 


37 


48 


30,27 


30 


53 


3o>25 


35 


49 


30^15 


30 


46 


30,08 


38 


45 


29,91 


3| 


53 


29,90 


3«' 


44 


30,08 


35 


45 


30,14 


40 


44 


3^M4 


35 


50 


30,50 


42 


46 


30.61 


35 


49 


30,58 


39 


44 


30,49 


31 


SI 


30,46 


37 


43 


30,43 


31 


SO 


30.4^ 


38 












VO 

O 

00 

O 

G 
O 



d 

05 



Winds. 



Points* 



W 

NNW 

W 
WbyN 

W 

W 

sw 

NW 

w 
w 



E 
E 

N 
W 

s 

ESE 

SSE 

SW 

SE 

N 
N 
S 

N 

NW 

N 

N 

N 



Str. 



I 

I 
I 
I 
I 
I 

1.2 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

X 

I 

I 



Weather. 



Fine, rather hazy. 

Cloudy. 

Fine, rather hazy. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Thick fog. 

Thick fog. 

Thick fog. 

Foggy. 

Thick fog. 

Fog. 

Foggy. 

Hazy and cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fine. 

Fine. 

Cloudy, 

Fine. [white 

Cloudy and foggy. 

Hazy, 

Thick fog. 

Fine. 



frost. 

A 



MDCCCXO 



2 



o tt 



i yam 



i8j8. 


Thermometer 
without. 


Thermometer 
within. 


Barometer.f^ 


Six's Thermometer, 


Rain,f 


</} 4-1 

Deg. 

S3 


ra boo 

QJ -.I 

Deg. 

28 


Deg. 
41.7 


U Greatest 
0^ height. 


4-1 +J 

Dtg, 


• 

I>eg. 


Greatest 
height. 


Least 

height. 


Mean 
height. 


Greatest 
height. 


Least 

height. 


Mean 
height. 




Inches. 
30,50 


Inches. 


Inches. 


Deg. 

SS 


Deg. 
26 

1 


Deg. 
41. 1 


Inches. 


January 


S9 


41 


S^H 


29,02 


29,82 


1. 46 1 


February 


Si 


26 


38,4 


62 


42 


51,6 


30,22 


29,05 


29,72 


56 


26 


37>^ 


0,727 


March 


51 


33 


43 >o 


68 


46 


54>5 


30^34 


28,84 


29,67 


S5 


31 


43^3 


0,986 


April 


64 


40 


48,4 


68 


5^ 


S7>9 


30,40 


29,13 


29,71 


65 


33 


48,5 


^>79^ 


May 


69 


48 


56.0 


6S 


53 


60,4 


.10^35 


29,34 


29,84 


69 


4V 


SS'i 


i>S97 


June 


78 


57 


66,1 


77 


60 


67,8 


3o>34 


29.65 


30.03 


8s 


50 


66,1 


0,407 


July 


80 


61 


68,9 


81 


64 


70,4 


30.30 


29,80 


30,05 


89 


S3 


69,5 


0.361 


August 


77 


S3 


65,6 


77 


54 


66,4 


30,28 


29,91 


30,08 


85 


SS 


68,1 


0,278 


September 


69 


51 


62,s 


70 


52 


^S>S 


30,21 


29,55 


29,8$ 


77 


50 


64,3 


0,972 


October 


66 


48 


56,2 


69 


52 


59>6 


30.32 


29'33 


29,87 


68 


41 


56,6 


1. 166 


November 


59 


39 


50,8 


66 


52 


58.7 


3048 


29>34 


29,85 


S9 


39 


51.6 


1,084 


December 


50 


H 


S3>i 


62 


43 


S2>7 


30,61 


29,44 


30,07 


59 


25 


40.4 
S3>S 


0,806 


Whole year 




S9>^ 


_ 




29,88 


11,636 



• The quicksilver in the bason of the barometer, is 81 feet above the level 
of low water spring tides at Somerset-house. 

f The Society*s Rain Gage is 114 feet above the same IcveU and y^ feet 
6 inches above the surrounding ground. 

Mean variation of the magnetic needle, June 18 1 8, 2^.^ 15^ 43'^ West* 
Dip about 70^51'. 



